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Streszczenie: 

Raport w sposob obiektywny ocenia raport analizy wskaznika PHI Zietlowa dla 
przedsiebiorstw X, Y, Z 

Summary: 

In an objective report analyzes report assesses the ratio of PHI Zietlow for Enterprises X, Y , 
Z 

Praca ukazuje w sposob czytelny obliczenie wskaznika PHI. Tabelka w sposob jasny, 
klarowny ukazuje porownanie 3 jednostek. Przedsiebiorstwa X, Y, Z zostaly poddane ocenie 
15 wskaznikow, na podstawie ktorych obliczono koncowa^ wartosc indeksu. Calosc jest na 
poczajku wytlumaczona, zaci^gniete cycaty z innych ksiazek, a nastejmie podsumowana. 
Pisana prostym j^zykiem, lecz z fachowym slownictwem. Sposob obliczen oraz interpetacji 
pochodzi z dobrze dobranych ksiazek i publikacji. 

Cala^ prac§ oceniam dobrze. Jest bardzo przejrzysta, zrozumiala. Zawarte s^ w niej 
same konkrety. Mysl^, ze osoba nie maj^ca stycznosci z analizy rowniez nie miala by 
problemu z zrozumieniem poj^c oraz sensu i znaczenia raportu. 

Recenzj^ oceniam na 90% wykonania zalozen przez autorow. 
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